MONTAGEANLEITUNG 


NOTICE DE MONTAGE | +. | 
ASSEMBLY INSTRUCTION ae 
HASENA SWISS 


the dream factory ISTRUZIONE DI MONTAGGIO bed concept 


Leymenstrasse 10, CH 4105 Biel-Benken 


Erfúllt nach Norm DIN EN 747-1,-2: 2012-06 


Benötigte Werkzeuge — Outils Nécessaires — Tools Required — Attrezzi Necessari 


22.05.2013 660.00122 


Z 


631.10000 


660.00122 


